Commune de La Ravoire 


Les policiers municipaux sont equipes de cameras individuelles depuis juin 2017. Aucun 
incident n’a ete repertorie, aucune procedure judiciaire, administrative ou disciplinaire, 
aucune consultation ou extraction d’images. 

Les agents de police municipale ont remarque, grace au port des cameras individuelles, lors 
de leurs diverses patrouilles, que certaines personnes qui etaient toujours tentees d’outrager 
les agents, restaient tres distantes. II en est de meme pour les contrevenants difficiles au 
moment de la verbalisation (infractions stationnement etc..) 

Nous concernant, cette experimentation a ete positive. 



